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PEBA RADIO (Pertusati) - Mod. U/52 B. Gamine d’onda in metri; M 190-380 c C 16-53. Media 

iiscita 1 watt. Consumo 12,5 watt. 
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frcquenza 467 kc/s. Potenza di 












